yflK 576.895.132 : 599.742.4 (925.14) 

IIEPBOE OEHAPYJKEHHE B CCCP HEMATO^ AELUBOSTBONGYLUS 
PBIDHAMI H STEFANSKOSTRONGYLUS MASCOMAI 
(NEMATODA, FILAROIDIDAE) 
y MJIEK0nHTAH)in,HX CEBEPO-BOCTORHOR A3HH 

H. ^OMHH 1 ? 

IIpHBO^HTCH onncaHne h pncyHKH ,n;Byx bh#ob HeMaTOfl, BnepBtie 3aperHCTpnpoBaHHBix 
B GGGP. 

Ilpn HCCJie^OBaHHH rejiBMHHTO$ayHBi MjieKonnTaioin;Hx CeBepo-BOCTOHHOH A3 hh (1980— 
1982 rr.) o6HapyjKeHBi ^Ba BH^a $HJiHpon,n;H,n;, paHee b GGGP He 3aperHCTpnpoBaHHBie. HeMaTO.ua 
Aelurostrongylus pridhami Anderson, 1962 OTMeneHa b KaHa^e y aMepnKaHCKHx Hopon (Ander¬ 
son, 1962), HaMH 3aperncTpnpoBaHa b 6acceHHe p. Omojioh y npeACTaBHTeJien ceMencTBa nyHBHx: 
aMepnKaHCKOH hopkh, co6ojih, ropHOCTan, pocoMaxn. Bee nccjie.no BaHHBie xo3neBa, npoMe nep- 
Boro BHfla, hbjihiotch fljm Hee hobbimh. Stefanskostrongylus mascomai Kontrimavichus, 1979 
OTMeneHa paHee b HcnaHnn (Mas-Goma, 1977) y 6ypo3y6KH Sorex minutus , HaMH BCTpeneHa 
b OKpecTHOCTHx r. MaranaHa y 6ypo3y6oK S. caecutiens h S. isodon . 
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Pa3Mepw HeMaTOflfci Aelurostrongylus pridhami ot pa3HHX X03HeB (b mm) 


Pa3Mep qacTeft Tejia 

GoSoJib * 

PocoMaxa 

Hopna 

caMen 

caMKa 

caMen 

caMKa 

caMeij 

fljiHHa Tejia 

6.21—8.05 

7.35—7.41 

5.55 — $p. 

23.90—$p. 

13.07 

MaKCHMajiBHan innpnHa Tejia 

0.049—0.094 

0.054 

0.135-0.156 

0.220 

0.154 

IIlHpHHa roJioBHoro KOHija 

0.014 

0.014-0.016 

0.016 

0.019 

0.016 

fljiHHa nnmeBOfla 

0.148—0.173 

0.159—0.165 

0.189 

0.203 

0.189 

PaCCTOHHHe OT rOJIOBBI ^;o HepB- 

0.050—0.060 

0.062 

0.064 

0.081 

0.097 

Horo KOJiBii,a 

PaCCTOHHHe OT TOJIOBBI £0 3KC- 

0.094 

0.097 

0.098 

0.108 

0.108 

KpeTOpHOH nopBI 
fljIHHa CHHKyJI 
fljiHHa pyjiBKa 

PaCCTOHHHe ot XBocTa p;o aHyca 
PaCCTOHHHe ot aHyca ,n;o ByjiBBBi 
^JIHHa JIHHHHKH 

0.070—0.082 

0.035-0.040 

0.027—0.029 

0.059—0.067 

0.072—0.083 

0.038-0.040 

0.040-0.054 

0.073 

0.240 

0.081 

0.040 


IIpHMeqaHHe. * 9K3eMnjiapbi HenojiOB03peJibie. 


Aelurostrongylus pridhami Anderson, 1962 

3apa>KeHHOCTb kyhbhx b pafioHe HCCJieflOBaHHH cocTaBHJia: 4 H3 8 pocoMax, hht6hchbhoctb 
HHB a3HH (HH) 1—3 3K3.; 29 H3 110 co6ojien (26.3%), HH 1—63K3.; 23’h 3 85 ropHOCTaeB (27.0%) 
HH 1—6 3K3.; 7 H3 35 aMepHKaHCKHX Hopon (20.0%) HH 1—3 3K3. 



Phc. 1 . Aelurostrongylus pridhami . 

a s— nepeaHHft kohcij Tejia, 6 — xBOCTOBoft KOHeij caMKH, e — 6ypca caMija, s — cnnKyjiH h pyjieK, d — jiHHHHKa 

I CTaAHH. 

HeMaTOflH, Hafip;eHHBie HaMH y pa3HHx xo3neB, HecnojiBKO OTjisraaiOTCH no Mop^oMeTpnne- 
ckhm npn3HaKaM MOK^y co 6 oh h ot onncaHHHx A. pridhami H3 KaHa/pj. npHBO^HM CBoe onnca- 
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Hae HeMaTOfl ot ropHOCTan (b cKo6Kax ,n;aHBi pa3MepBi KaHaflCKHx 3K3eMnjinpoB) h ,n;aeM pncyHKH- 
Pa3Mepti A. pridhami ot pocoMaxn, co6ojih h aMepimaHCKOH hopkh npHBO^HM b Ta6jran;e. 

OnncaHne. Tomme HHTeBH^HBie HeMaTO^Bi, KyTHKyjia HMeeT npo^ojiBHyio ncnepneH- 
hoctl. PoTOBoe OTBepcTHe OTKptiBaeTCH TepMHHajiLHO h Be,n;eT b pacmnpHiomHHCHjnHmeBO^ 
(pnc. 1). 



Phc. 2. Stefanskostrongylus mascomai. 

a — nepesHim KOHen; Tejia, 6 — xboctoboA KOHen caMKH, e — Gypca caivma, BeHTpajibHo, s — to me, jiaTepajibHO. 

C a m e q. OnncaHne flaHO no ^pameHTaM H3-3a OTcyTCTBnn n;ejioro 3K3eMnjinpa. Man- 
CHMajiLHaH mnpnHa Tejia 0.099 mm (0.096 mm). ninpnHa rojioBHoro KOHija 0.016 mm, b o6jiacTH 
Kornja nnu^eBo^a 0.062 mm, b o6jiacTH cnnKyji 0.050—0.067 mm. IlnmeBO#, pacinHpaiomHHCH 
KHH 3 y 0.135—0.154 mm (0.228 mm) ,h;jihhbi. PaccTOHHne ot tojiobhoto KOHpa p;o HepBHoro KOJim;a 
0.067 mm (0.100 mm). Xboctoboh KOHen; KOHnnecnon <$opMBi, 3amyT Ha BeHTpajiBHyio CTopoHy. 
CnnKyjiBi mnpoKne, KopnnHeBoro n;BeTa, chjibho H3omyTBi BeHTpajiBHO. IIpoKCHMajiBHBiH KOHen; 
hx HMeeT rojiOBKy n menny, ^ncTa jibhbih 3aocTpeH. HannHan ot tojiobkh h ,n;o Komja cnnKyji 
npoxo^HT mnpoKHH, nocTeneHHO cynuiBaiomHHCH KaHaji. Ot ^ncTajiBHoro Komja cnnKyji, Ha 
paccTOHHHH 0.008 mm, oTxoflHT ^Ba CTHJieTa ajihhoh 0.014 mm. fljimia cnnKyji 0.081—0.082 mm 
(0.084—0.111 mm), mnpHHa cpe^Hen nacTH cnnKyji 0.019 mm. TojmpiHa tojiobkh cnnKyjiBi 0.013 mm, 
inenKH 0.008 mm. JIoAKOo6pa3HBin pyjien ^jihhoio 0.030 mm (0.030 mm) HMeeT c BHyTpemieH cto- 
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poHH TpeyrojiBHyio njiacTHHKy. Xboctoboh KOHen; CHa6>KeH pa3BHTOH hojioboh 6ypcon ajihhoh 
0.041 mm (0.073 mm) h hihphhoh'0.054 mm (0.060 mm). BeHTpaji&Hue pe6pa otxoaht o 6 id;hm ctbo- 
jiom. JIaTepajibHHe pe6pa HMeiOT ihhpokhh o 6 id;hh ctboji, hx gjiHHa 0.005—0.006 mm. flopcajib- 
Hoe pe6po aobojibho MOiijHoe, HMeeT xoporno Bbipa>KeHHHe Tpn jionacTH. Ero nrapHHa y ocHOBa- 
hhh 0.016 mm, y BepimiHbi, BKJiiouaH OTpocTKH, 0.017—0.018 mm. fljiHHa .gopcaJibHoro pe6pa 
0.007—0.010 mm. BKCTepHOflopcajibHHe pe6pa ajihhoh 0.007 mm cOjimKema: c jiaTepajibHHMH. 

G a m k a. fljiHHa (JjpameHTa 20.0 mm, MaKCHMajibHan mnpHHa 0.176—0.187 mm (0.145 mm), 
iirapima Ha ypoBHe KOHija nnH^eBO^a 0.051 mm. IIInpaHa ronoBHoro KOHija 0.014 mm. /Jjnraa hh- 
meBOfla 0.167 mm (0.252 mm), mnpHHa ero HHumeH uacTH 0.024 mm. PaccTOHHne ot rojiOBHoro 
KOHii;a 30 HepBHoro KOJibija 0.076 mm (0.09 mm), 30 ancKpeTopHOH nopu 0.011 mm (0.014 mm). 
PaccTOHHne ot XBOCTa 30 aHyca 0.041 mm (0.035 mm), ot aHyca 30 ByjibBbi 0.054 mm. /{jiHHa jih- 
hhhkh 0.203—0.211 mm. 

Stefanskostrongylus mascomai Kontrimavichus, 1979 

H 3 55 HCCJie30BaHHHX 6ypo3y6oK 3Byx BH30B, Sorex caecutiens h S. isodon, 16 OKa3ajracb 
aapa>KeHHHMH, HHTeHCHBHOCTb HHBa3HH COCTaBHJia 1—3 3K3. H3yueHHbie HaMH HeMaT03bI OTJIH. 
naiOTCH ot OHHcaHHtix b HcnaHHH Oojiee KpynHHMH pa3MepaMH Tejia, cnHKyji h OTflejibHbix opra- 
hob. IIpHB03 HM hx onHcaHHe h 3aeM pncyHKH, pa3Mepu HeMaT03 H3 HcnaHHH 3aHH b CKodnax. 

O n h c a h h e. Tejio HeMaT03 itHjiHHflpnuecKoe, noKpbiToe hjiothoh V-o6pa3HO HeuepueHHOH 
nyTHKyjiOH. TojiOBa c TpeMH ryOaMH, nnmeBOg kopotkhh, cjierKa pacniHpHiom;HHCH KHH3y (pnc. 2). 

C a m e 3. ^jiHHa Tejia 4.69—6.95 mm (2.6—5.0 mm), MaKCHMajibHaa mnpHHa 0.132—0.216 mm 
{0.076—0.108 mm), mnpHHa rojiOBHoro KOHija 0.039—0.043 mm. HepBHoe nojibiip pacnojio>KeHO 
Ha paccTOHHHH 0.113 mm ot rojiOBHoro KOHija. /{jiHHa HHm;eB03a 0.259—0.308 mm (0.198—0.241 mm). 
XBOCTOBan 6ypca HeOojibman, OBajibHOH (|)opMbi; ee 3JiHHa 0.108—0.119 mm (0.086—0.094 mm), 
mnpHHa 0.162 mm (0.062—0.073 mm). BeHTpajibHbie pe6pa HauHHaiOTCH o 6 ih;hm ctbojiom h pac- 
m;en jihiotch jihihb b KOHine nocjieflHeH TpeTH sjihhbi. JlaTepajibHLie pe6pa otxosht OTflejibHHM 
ctbojiom, aHTepo- h Me3H0JiaTepajibHbie pe6pa pacxoflHTcn Ha paccTOHHHH 1/3 ot KOHina. IIo- 
CTepojiaTepaJibHoe pe6po 0T3ejineTCH ot hhx ropa330 paHbme h oho 3HawrejibH0 Kopoue. BncTep- 
H03opcajibHHe pe6pa HamraaiOTCH 0T3ejibH0 ot jiaTepajibHbix h H 3yT napajuiejibHO 3opcajibHOMy, 
3JiHHa KOToporo 0.027 mm. /{opcajibHoe pe6po TOHKoe, He oneHb 3JiHHHoe; Ha ypoBHe OKOHuaHHH 
3KCTepH03opcajibHHX pe6ep oho 3ejiHTCH Ha 3Be BeTBH, Kansan H3 kotophx b cboio ouepeflb 
3ejiHTCH em;e Ha 3Be KopoTKne bctoukh. CnHKyjibi TOHKne, paBHbie, hx 3JiHHa 0.348—0.375 mm 
{0.241—0.284 mm). Pyjien HeOojibmon, ero 3Jnma 0.062—0.067 mm (0.040—0.047 mm). 

G a m k a. /{jiHHa Tejia 10.13—12.09 mm (5.3—8.9 mm), MaKCHMajibHan mnpHHa 0.220 mm 
{0.115—0.162 mm). fljiHHa nHiu;eB03a 0.280—0.267 mm (0.270—0.289 mm). ByjibBa pacnojio>KeHa 
b 3a3Hen uacra Tejia Ha paccTOHHHH 0.324—0.432 mm (0.304—0.380 mm) ot xboctoboto KOHija. 
AHyc pacnojio>KeH ot XBOCTa Ha 0.103—0.113 mm. Hinja c pa3BHTMMH 3M6pnoHaMH 0.038— 
0.043X0.065—0.070 mm (0.029—0.036x0.050—0.061 mm). 

HeKOTopue otjihhhh b mop^ojiothh h pa3Mepax 3aHHoro BH3a Ha ceBepo-BOCTone A3 hh h 
H 3 HcnaHHH M05KHO oObHCHHTb H3MeHHHB0CTbK>, B03HHKHieH B HpOI^eCCe pa3BHTHH BH3a B pa3JIHH- 
HHX HpHp03H0-KJIHMaTHHeCKHX 30HaX H B reOrpa^HUeCKOH H30JIHIi;HH. 
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THE FIRST FINDING OF NEMATODES OF AELUROSTRONGYLUS 
PRIDHAMI AND STEFANSKOSTRONGYLUS MASGOMAI (NEMATODA: 
FILAROIDIDAE) FROM MAMMALS OF NORTH-EASTERN ASIA IN THE USSR 

I. F. Domnich 
SUMMARY 

Nematodes of A. pridhami (earlier recorded in Canada) from martens and S. mascomai 
(recorded in Spain) from shrews are reported for the first time from the USSR. Their descrip¬ 
tion and figeres are given. 



